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നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


( 2 ) 


(1) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 4/ 5002/ 2011. 


2011 ജൂൺ 28. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 4/ 7218/ 2011. 

2011 ജൂൺ 28. 

സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2004 ഏപ്രിൽ 

മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
സാങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2 001 ഏ പിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

പരീ ക്ഷ യിൽ ആല - ഴ കാർ മ്മൽ പോളി ടെ ക് നിക്ക് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ വെച്ചുച്ചിറ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് - കോളേജിൽനിന്നും 81010 150 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
കോളേജിൽനിന്നും 987478 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ പാസായ ശ്രീമതി രാജിമോൾ, എൻ. എന്നവർക്ക് നൽകിയ 
ശ്രീമാൻ ജോജോ ജോർജ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ -- ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും 

ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് കിട്ടി യിട്ടു ണ്ട ങ്കിൽ അ ത് 
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്ത പു രം - 40 
പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 

പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാ ങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ള 

മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


24th Nov. 2009 ] 


EDUCATION DEPARTMENT 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 4/ 7282/ 2011. 

2011 ജൂൺ 28 . 
നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 4/6084/2011. 

2011 ജൂൺ 28 . 

- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2010 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2007 ഏപിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയ്ന്റനൻസ് ഡിപ്ലോമ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 

പരീക്ഷ യിൽ ഇടുക്കി പനാ വ് മോ ഡ ൽ 

പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും 87150346 രജിസ്റ്റർ 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ യിൽ പന്തളം എൻ. എ സ് . എ സ് . 

നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമതി അനു മോഹൻ എന്നവർക്ക് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽനിന്നും 84020268 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ -- നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെ ട്ടു 
പ്രകാരം പാസായ ശീമാൻ ശ്രീജിത്ത്, ആർ. എന്ന ആൾക്ക് 

പോ യി രി ക്കുന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 

കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 

തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 40 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ ത്തീ യതി മുതൽ ഒരു 

മാ സ ത്തി നകം സാ ങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ള 
- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
മാ സ ത്തി നകം സാ ങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ള 

കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

തിരുവനന്തപുരം. 

ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


